DR-DPM60 に 適合 する アン テ ナ の リス ト 


No. ググ ッッ 05N アン テ ナ 利 得 (QBi) 
1 | 単 一 (W) 1/4 2.15 
み 単 一 (V) 1/24 2.15 
3 単 一 (V) 1/24 3.0 
4 単 一 (W) 3/44 3.65 
5 単 一 (WV) 3/44 4.15 
6 単 一 (V) 3/44 5.15 
7 単 一 (V) 3 段 コ リニア 6.65 
8 単 一 (V) 3 段 コ リニア 7.15 
9 3 素子 八木 8.15 
10 | 5 素子 八木 11.15 
11 | 単 一 W) 1/24 2 段 5.15 
12 |5 素 子 八木 10.65 
13 | 7 素子 八木 12.0 
14 | 8 素子 八木 18.15 
15 | 12 素子 八木 14.15 
16 | 単 一 (V) 1/4 ん 十 1/24 6 段 6.65 
17 | 単 一 (V) 7/8 ん 4.15 
18 | 単 一 (V) 54/8 3 段 ブ ラウ ン (GP) 7.15 
19 | 単 一 (V) 1/2 ん 2 段 無 指向 性 コリ ニア 5.15 

この リス ト に 無い 型式 や 利得 の アン テ ナ を お 持ち の 際 は 、 こ の HP の お 問い 合わ せ フ ォ ー ム か ら ご 連絡 くだ さい 。 


